Adam hrabia Potocki 


urodzony dnia 24 Lutego 1822 r., umarł dnia 15 Czerwca 15/2 r. w Krzeszowicach, 


opatrzony SS. Sakramentami. 


Pogrzeb odbędzie się w Krzeszowicach dnia 17 Czerwca o godzinie 10 przed południem. 


W Drukarni L. Paszkowskiego w Krakowie. 


